Deur ESPECES NOUVELLES DU GENRE (GRATERANTUUS (LÉCYTHIDACÉES), 


par M. Henri LECONTE. 


Le botaniste E. G. Baker a créé en 1913 le nouveau genre Crateranthus 
(Lécythidacées) pour une plante recueillie par la mission Talbot à Oban, 
dans la Nigéria œ. 

Baker ne possédait qu'une seule espèce de ce genre, C. Talbot, avec 
deux variétés. 

De son côté, l'herbier du Muséum a recu de M. PAdministrateur Le Testu , 
le très zélé Correspondant du Muséum, de très beaux spécimens appar- 
tenant imcontestablemeut au même genre et constituant deux espèces 
distinctes. 

Crateranthus Le Testui nov, sp. 


Arbor. Folia alterna, magna; petiolus crussas, brevis, 4-5 mm. longus; 
limbus subcoriuceus, priseo-viridis, oblongus, glaber, 38-47 cem. longus, 
19-19 cm. latus, apice rotundatus, basi sepe inequaliter cordatus; costu 
subtus valde prominens; nervi utrinque 17-18 paullo curvati, supra impressi, 
subtus prominentes, prope marginem uvcenalim confluentes; nervuli impressi ; 
stipule mague subter foliorum insertionem aliformes , 8-10 cm. longe, supru 
insertionen 2 cm. longe, apice rotundutæe, usque > em. late. Flores solitu- 
ri, axillares, magni; pedicellus crassus 10-19 mm. longus, bracteis ulternis 
onstructas. Sepala 3 imbricata, basi crusso-coriacea, rotundata, 2,5-3 cm. 
lala, extus punctata. Petulu o. Staminodiu in membranum cupuliformen 
coaliu; nembranx petuloilea, purpurea, margine flammeu, 4-5 cm. alta, 
98-40-plicata, apice recurvata, lobis rotundatis, costis dorso versus apicem 
processu brevi compressoqne tnstructis : slamina numerosa miltiseriula versus 
receplaculi marginem inserta, filumentis plus minus elongutis, basi compres- 
sis, antheris busifixis, oblongis, 2,5-3 mm. altis, lateruliter dehiscentibus. 
Ovarium semi-inferum glabrum, latum, 4-loculure, septis tennibus 4, intus 
crassis; ovula numerosa, anatropa, 1 mm. longu; stylus cylindricus, glauber, 
3-3,9 cm. altus, upice curvatus; stigma non evolutum; fruclus incognitus. 


Congo français : Sindara (région de la Ngounyé, afluent de l'Ogoué). 
G. Le Testu, n° 2285. 
0) Catalogue of the Plants collected by Mr. and Mrs. P. A. Talbot in the Uban 


district South Nigeria, by A. B. Rendle, E. G. Baker, S. Moore and others, 
London, 1918. 
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Fig. 1. — Crateranthus Le Testui H. Lee. 


1. Rameau avec feuilles X 1/6; — 2. Un bouton, 1/1; — 3. Sépale 
détaché, 1/13 — 4. Fleur après lenlèvement des sépales pour 
wonirer la couronne slaminodiale: — 5. La mème, vue par la 
partie supérieure, X 3/2; — 6. Section verticale de la fleur avant 
l'anthèse; —- 7. Section verticale de la fleur après l’anthèse; - - 
8. Section transversale daus la région de l'ovaire ; — 9. Fragmen 
de la couronne staminodiale avec bordure en partie relevée; — 
10. Étamines avant et après la déhiscence de l'anthère, X 5; 
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Cette espèce diffère de C. Talbotii Baker f. : 


1° Au point de vue de l'appareil végélatif : par les feuilles à limbe 
notablement plus grand, par le nombre des nervnres secondaires (16-18 
paires au lieu de 10-14), par la forme du limbe, arrondi et non acuminé 
au sommet, cordiforme et non atlénué en bas, par les stipules formant à 
la tige et aux pélioles des dépendances aliformes notablement plus déve- 
loppées que dans l'espèce de Baker. 


2° En ce qui concerne la fleur : par un calice imbriqné et non pas 
valvaire, par une couronne staminodiale pourpre et non pas de couleur 
crème, par la présence de 38-ho plis à cette couronne au lieu de 30, par 
l'absence du disque indiqué par Baker, par l'ovaire semi-infère à 4 loges 
au lieu de 3, enfin par les ovules très nombrenx, nettement anatropes ct 
non pas campylotropes. 


Cette espèce est remarquable : 1° par le développement des ailes de la 
lige constituées par des stipules; 2° par la coalescence des staminodes 
-formant antour des pièces internes de la fleur, sous le calice, une enve- 
loppe d'apparence pétaloïde pourvue de nombrenx plis. 

Une autre espèce du même genre, mais à appendices aliformes réduits 
à de simples lignes saillantes sur les ramaux, a été recueillie dans la même 


région par yI. G. Le Testu. 


Cratheranthus congolensis nov. sp. 


Arbor pare ranndis paullo angulatis, Folia alterna; petiolus brevis, 
crassus, 3-4 mm. lougus: limbus subeoriaceus, priseo-viridis, glaber, oblon- 
gus, apice breve acuwutnalas, basi rotandato-attenuatus, 19-21 cm. longus, 
7-9 cm. latus; costa subtus prominens; nervi 7-10 jugi versus marginem con- 
fluentes; nervuli vix conspicui subtus impressi; shipale vix couspicue. Flores 
solitari , axillares; pedicelli 5-6 cm. longi, bracteis glabris instructi. Sepala 
3 imbricalu . apice rotamilata , basi crassa, extus punctata. Petala o. Stamino- 
dia în membranami cupuliformem 3o-plicatam coalita; membrana 9 cm. alta, 
hadeo-alba, apice extus recurvata, lobis acutis, costis dorso supra medium 
processu brevi, compresso, instructis. Stamina uumerosa, mulliseriata, versus 
receplacidi marginem inserte, filamentis plus minus elongatis , usque 6-7 mm. 
longis, antheris oblongis 2,9-2,73 mm. longis, upice aculis, longitudinaliter 
dekiscentibus. Ovarium semi-inferum, latum, 3-laculure, seplis tenuibus +, 
inlas crassis; ovila numerosa, analropa; stylus cylindricus , apice recurvatus. 
Fructus incognitus. 


Congo, Ngoumbi, région de la Ngounyé, Le Testu n° 2153, 
Cette espèce, très différente de C. Le Testui, se rapproche de C. Tulboti 


A 


Bak. dont elle diffère cependant par l'absence de prolongements aliformes 
aux rameaux, par les feuilles beaucoup plus petites, par les nervures 
moins nombreuses, par les feuilles atténuées en bas et non cordées, par le 
pétiole plus court, par l'absence de disque sons la fleur, enfin par les 
ovules anatropes et non campylotropes. 


Le genre Crateranthus Pak. f. comprend donc actuellement 3 espèces : 


l'euilles eordées à la base et tige ailée; ailes de la tige très développées, 
formant deux oreilleties au-dessus de l'insertion du pétiole; lobes de 
la couronne stamimodiale arrondis.................0. Le Testur. 


Ailes pelites ne dépassant pas l'insertion du pétiole; lobes de la couronne 
staminodiale aigus....... ct CPR C. Talbot. 


Feuilles non cordées à la partie inférieure; saillies linéaires sur rameaux 
mais pas d'ailes; lobes de la couronne staminodiale très aigus... ... 
C. congolensis. 


Le nouveau genre de Baker f. comprend donc actuellement trois espèces. 


